Maria z Pochwalskich 


Ludwikowa Bernacka 


wdowa po dyrektorze Ossolineum 
przezywszy lat 76 zmarla 22 marca 1968 r. we Lwowie i tam zostala pochowana 


MSZA SWIETA 


za Jej dusze odprawiona bedzie 


w poniedziałek 29 kwietnia 1968 r. w Bazylice Najśw. 
Marii Panny przed głównym ołtarzem o godz. 11-tej 
RODZINA. 
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